


Memória 
Museu do 
Rio passa 
por reforma 
devido à 
/20/Julho/2021 umidade 


R$ 3,00 Edição 12.867 Estrutura da casa histórica 
leopoldense à beira do Rio dos 
Sinos sofre com o terreno úmido 
E e enchentes e necessita de 
www.jornalvs.com.br cuidados especiais. Contracapa 


Variante 
Delta tem 
dois casos 
confirmados 
na Serra 


Gramado teve os dois primeiros positivos; Sapucaia, 
Esteio e Canoas ainda aguardam resultados páginas 
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ANA CLÁUDIA TRICHES/ARQUIVO PESSOAL 




















INÉZIO MACHADO/GES 
o ER 





Imunização 
Sem vacinas, 
São Leopoldo 
suspende de 
novo a 1º dose 
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Comemoração 
Programação 
variada para o 
25 de Julho 


A BSS LIC) ES  Pósinas a 
| coletivo indigna dic asdss 
! À 
] 


Cheio e com 
preço reajustado, 





MME ia Li | Grêmio aum BM da região ganha 


ar empate da vaga A . 
é vá MD asdefinal | reforçodecãestreinados 
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